جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





: 000 ز المدرسة : 025 قم الصفحة من 1 إلى 1 

المديريهة : الكرخ الأولى 2 0 
المدرسة : ثانوية المأمون العلمية الاهلية للبنين 

الفرع ٠‏ إحباة ' 

لفرع : إحيائي الدور الأول 200/19 














1 | 102041025001 _| إبراهيم خلدون عبد الكريم محمود ____| 51 | 88 | 56 | صفر | 41 | 41 | | معيد |[ 0|0 
| 2 | 102041025002 _| أسامة محمد جعفر عبد الحسن ____| 91 | 100 | 99 | 88 | 98 | 95 | | نجج | 571 | 95.17 
| 3 | 102041025004 _| حسين علي سلمان سعد || 90 | 100 | 100 | 92 | 98 | 100 | | نجج | 580 | 96.67 _ 
| 4 | 102041025005 _| سيف الدين محمد جاسم فيح ___| 28 | 96 | 38 | 89 | 8619 | 79 | | معيد |[ 0|0 
_ 5 ]| _102041025006_ | عبد الرزاق عمار عبد الرزاق مزيد__ | 92_ | 98 | 90 | صفر | صفر | 79 | | معيد |[ 0 | 0 | 
6 | 102041025007 | عبد لله احمد رشيدمجيد | 63 | 66 | صفر | صفر | 64 | 50 | | مإ 0 | 0 | 
. 7 | 102041025008 | عبد الله محمد مجبل حسون_ | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | | اجج | 598 | 99.67 _ 
8 | 102041025009 | عز الدين محمد جاسم فليح _______| صفر | 96 | 42 | تسع | 32 | 30 | _ | معيد |[ 0 | 0 | 
| 9 | 102041025011 | محمد احمد عبد الرحيمحسين | 95_ | 96 | 100 | 99 | 100 | 100 | | ناجج | 590 | 98.33 
10 | 102041025012 | مصطفى محمد صالح ياسين >< |[ 50 | 69 | 66 | 55 | 53 | 50 | | نجع | 343 | 57.17 
11 | 102041025013 | موسى ضياء حسين خلف ||| 85 | 95 | 94 | 89 | 96 | 100 | | نجج | 559 | 93.17 
12 | 102041025014 ]نور الحسين عصام رضا محمد |[ غش_ | غش | غش | غش | غش | غش | غش | 
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مدير المركز 


